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alsdann erwarmt man welter bei konstantem Druck, bis das Volumen auf den Endwert v gewachsen ist; dabei steigt die Temperatur von T' auf den End-wert T.
Im ersten Teile ist die Warmezufuhr fiir dt Grade dQ~cvdt, daher der elementare Entropiezuwachs
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Die Summe dieser Betrage, genonimen von A bis G, ist oder wegen
T
Man  erhalt diese Summe entwecler aus der Integralf ormel
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To oder  als  Flache  einer  gleichseitigen  Hyperbel,  indem  man T als Abszissen,
— als Ordinaten abtragt.
Fiir die zweite Strecke, GB3 gilt
dQ = cp-dT, daher ganz wie vorhin
SB-Sg=c,,ln^
oder wegen
T      v
Der ganze Zuwachs der Entropie jzwischen den beliebigen Zustanden A und B ist demnach
5R — S4 =€„
B       A
In der aDgemeinen Form nach Gla 3 ware
$ = c^-ln p + fy»m v + const.
Dasselbe Ergebnis wiirde jeder and ere Weg lief em. Dariiber, wie iiber alle Einzelheiten bei Gasen, vgl. Abschn. 27 und 28.
Bampfe.   Vgl. Abschn 48.
Wie aus der obigen Entwicklung hervorgeht, handelt es sich immer nur umTden Unterschied der Entropiewerte fiir verschiedene Korperzustande, nicht um den Absolutwert der Entropie. Den Nullpunkt der Entropie kann man willkiirlich annehmen, z. B. wie bei der Energie, Abschn. 93.
Aus   einem von Nernst1)  angegebenen neuen Warmetheorem iiber das
x) W. Nernst, Theoret. Chemie, 6. Aufl. 1909, S. 699. — Zuerst ver-offentlicht in den Nachr. d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Gottingen, Math.-physik. Kl., 1906, Heft I. — Vgl. Bd. II, Abschn. 38.konne. Fiir umkehrbare Zu-standsanderungen gilt allerdings der Satz, daB da, wo keine Warme zu- oder abgeht, auch keine Entropieanderung stattfindet; dagegen kann bei den nicht umkehrbaren Zustandsanderungen in dieseni Falle die Entropie nur zunehmen, nicht abnehmen (Abschn. 106).
